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ALGEMBNE QEGEVENS 
1. GOLPdEB'lEDEN 

P.M. j 3,43 -3m (87,5 ~ 100 MHz) 

K. G.2 t 16,5 - 50 m (18,2 - 5,95MHz) 

M.Q. s 187 - 580m (l604 - 525 kHz) 

L. G. 8 870 -2000m (345 - 150 kHz) 

3. BEHIBNINGSKNOPPEH 

Dubbelknop linkss 

Netschakelaar + volumeregelaar 
Toonregelaar 

Tevens baaaohakelaar (druk-trek) 
Hubbelknop rechta : 

Golfgebiedschake1aar 
Afstemming 
Knop rechtsboven 
Antenne schakelaar+ 

draaibare ferroceptor 

7. BUIZEN 8. APMETINGEN 


B1 8 

EP80 

Lengte 8 59 

cm 

B2 8 

EC92 

Diepte s 22,5 

cm 

B3 s 

ECH81 

Hoogte 8 38,5 

cm 

B4 8 
B5 8 

EP 85 

EABC80 

9. GEWICHT 


B 6 s 

EL84 

oa. 8 kg 


B7 s 

EZ80 



B 8 i 

EM34 




11. SCHAALVEHLICHTINGSLAMPJES 

LI 8 8045D-0C 
L2 s 8045D-O0 
L3 8 8073D-00 


2. MIHDENFREQUENTIES 
Voor P.M. 8 10,7 MHz 
Voor A.M. s 452 kHz 

4. METSPANNING 

110-125-145-200-220 en 
245 V. 

5. VERBRUIK 

oa. 68 W (220V - 50 Hz). 

6. LUIHSPREKER 

Types 9770M Z-5^ 


10. BANBBREEBTE VAN HET AM-GEDEELTE 

He MP-bandbreedte (1 8 10),gemeten 
vanaf g1B3 bedraagt ca.11 kHz. 

He total® bandbreedte (l«10),ga¬ 
me ten vanaf de antennebus bedraagt 8 
oa. 10 kHz bij 250 kHz en 
oa. 10,5 kHz bij 1 MHz. 


In Nedortand gedrukt. 


93 ?79 06.1.22 
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AFREGSLEN VM BE ORTVAKOER 

1. A.M.-OEBEELTB 

M.F.-BAfflDFIITBRS 

1. Variabele dondensator op minimum dapaoiteit. 

2. ' Volume regelaar op maximum. 

3. Qolfgebied-sohakelaar op M.G. 

4. Toonregelaar op scherp. 

5* Sluit een voltmeter via een trimtransformator aan op de extra luid- 
sprekerbuseen. 

6, Voer een gemoduleerd aignaal van 452 kHz via een oondeneator van 
33000 pF aan gl van B3 toe. 

7. Trim de M.F.-kringen af tot maximum uitgangsepanning, in de volg- 
orde aangegeven in de tabelj 


Volgorde 

Trimmen tot maximum 
uitgangs spanning 

1 

S37 - C57 

4e M.F.-kring 

2 

S35 - 05 6 

3e M.F.-kring 

3 

S27 - S28 - 038 

1e M.F.-kring 

4 

S29-S30-C39-C35 

2e M.F.-kring 


8. Be spoelkernen aflakken. 

M.F«-SPERKRINQ EH M.F.-ZUIGKRDJQ 
EerBte vijf punten zie boven, 

6. Voer een gemoduleerd signaal van 452 kHz via een normale kunstan— 
tenne aan de antennebus toe. 

7. Kern van S52 uitdraaien en van S33 indraaien. 

8. Regel S33 en S52 af tot minimum uitgangsepanning. 

9» Lak de kernen van S52 en S33 af. 

H.F.- en OSOILLATORKRIHQEH 
Eerste vijf punten als boven. 
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Bij bestelling steeds verraeldeni 

1. Codenummer en kleur 

2. Omschrijving 

3. Typenummer van het apparaat. 


OmsCtrljving 

Codenummer 

Kast 

A3 

003 

32.0 

Knop (volumeregelaar + golfgebiedsohakelaar) 

A3 

736 

07.0 

Knop (toonregeling) 

A3 

735 

55.0' 

Knop (afstemming) 

A3 

735 

15 .O 

Aohterwand 

A3 

255 

46.0 

Vensterring (golfgebiedindicatie) 

A3 

360 

61,0 

S cha.ke laar 

A3 

186 

67.0 

Snaarsohijf (AA,klein) 

23 

644 

75*0 

Tussenschijf (AA) 

P4 

120 

03*0 

Snaarsohijf (AA, groot) . 

P4 

095 

03.0 

Variabele oondensator 

zie condens. 

Trekveer in trommel van variabele oondensator 

A3 

646 

57.0 

Trekveer in wijzersnaar 

A3 

646 

14.0 

Veer voor enkele spoelhus 

A3 

652 

75.0 

Veer voor dubbele spoelhus 

A3 

652 

58.3 

Spanningscarrousel 

A3 

228 

85 .O 

Tule onder I’.M-ohassis 

49 

622 

35.0 

Spoelkoker 

P4 

105 

03.0 

4 aderige lintkabel 

R21 

1OKN/03AA 

Buishouder (6x) 

B1 

505 

22.0 

Buiehouder (EM34) 

B1 

505 

26.1 

Buishouder (EC92) 

B1 

505 

16.0 

Verliohtingslamphouder 

A3 

360 

52.0 

Tule voor ohassishevestiging 

A3 

642 

18.0 

Stekerhusplaat (antenne + Pick-up) 

A3 

393 

24.0 . 

Stat. sohaal (tf) 

A3 

741 

17.0 

Stat» sohaal (Z) 

A3 

741 

18.0 

Bladveer 

A3 

648 

56.2 

3eugel 

A3 

452 

33.0 

Snaarsohijf (AA) 

P4 

095 

06.0, 

Strip 

A3 

406 

21.0 

Veer in trommel 

A3 

646 

26.0 

Plaat 

A3 

393 

47-0 

Knop voor staafantenne 

A3 

737 

22.0 

Veer in knop 

A3 

522 

08.0 

Venster voor staafantenne- 

A3 

360 

63.0: 

Verliohtingslamphouder voor staafantenne 

A3 

359 

16.1 

Trommel (AA) 

P4 

380 

53.0 

AntennQschakelaar 

A3 

401 

79.0 

Moer voor potentiometers 

49 

758 

21.0 

Embleem 

A3 

357 

14 . 0 : 
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SI ) 



5 2 ) 

53 ) 


A3 141 37-5 

S5 ) 



S 6 ) 


A3 117 30.0 

37 ) 



S 8 


A3 126 58 .O 

39 


A3 126 56 .O 

S 11 ) 



SI 2) 


A3 126 57.0 

SI 2a 


siq) 



SI 3) 


A3 126 59.0 

S14) 


C37) 



SI 5 


A3 125 84.0 

SI 6 ) 


A3 125 28.0 

317) 


S18) 


A3 117 33.0 

Sl 8 a] 


319) 


A3 117 34.0 

si9&: 


S20) 



S 21 ) 


A3 125 56.0 

S22) 


S23) 


A3 125 -93.0 

324) 


S25) 


A3 125 76.0 

S26) 


S27) 



S28) 



S29) 


A3 122 32.2 

330) 


038) 

115 p? 


C39) 

115 pF 


331) 



332) 


A3 126 60.0 

045) 

15 pF 


046) 

15 pF 


333 


A3 126 82.0 

335) 



S37) 


A3 124 09.0 

056) 

230 pF 

057) 

230 pF 


339) 



S40) 



S41) 


A3 126 00.1 

S 42 ) 




053 

22 pP 


059 

39 pP 


S43 


A1 000 35.0 

S50 


A3 168 75.1 

S 51 



S52 


A3 117 74.0 

01a 

50 pF 

48 312 09/50 

Cl) 

50 |*F 

48 317 59/50+50 

C2) 

50 uF 


03 

39 pP 

48 203 10/39E 

04) 

8-22 pP 


05) 

8-22 pP 

49 001 76.0 

06) 

12-492pF 


07) 

12-492pP 


08 

100 pF 

48 203 10/100E 

09 

1500 pF 

48 206 50 /IK 5 

010 

22 pP 

48 201 '10/22E 

Oil 

220 pP 

48 203 10/220E 

012 

22 pF 

48 201 10/22E 

Cl 3 

1500 pF 

48 206 50/1K5 

014 

20 pF 

49 005 59.0 

015 

1500 pP 

48 206 50/lK5 

Cl 6 

20 pF 

49 005 59.0 

Cl 7 

22 pF 

48 201 10/22E 

018 

25 PP 

49 005 49.3 

C19 

30 pF 

28 212 36.4 

020 

1500 pF 

48 206 50 / 1 K 5 

C21 

82 pF 

48 203 02/82E 

022 

6800 pP 

48 206 50 / 6 K 8 

C23 

47000 pF 

48 751 10/47K 

C24 

56 pF 

48 203 IO/ 56 E 

C25 

10000 pF 

48 207 50/1 OK 

C26 

470 pF 

48 203 10/470E 

C27 

68 pF 

48 203 02/68E 

028 

30 pF 

28 212 36.4 

C29 

390 pP 

48 336 02/390E 

C30 

150 pF 

48 336 02/150E 

031 

30 pF 

28 212 36.4 

C32 

20 pF 

49 005 59.0 

C33 

20 pF 

49 005 59 .O 

C34 

82 pF 

48 203 02/82E 

035 

10 pP 

48 '201 10/1OE 

C36 

15 PF 

48 201 IO/ 15 E 

C37 

15 PF 

zie spoelen 

C38 

115 pF 

zie spoelen 

C39 

115 pP 

zie spoelen 

040 

4700 pF 

48 206 50/4K7 

C41 

0,1 uF 

48 750 10/100K 

042 

3000 pF 

48 429 05/3K 

043 

4700 pP 

48 206 50 / 4 K 7 

044 

6800 pF 

48 206 50/6K8 

C45 

15 pF 

zie spoelen 

046 

15 pP 

zie spoelen 

C47 

100 pF If, 

48 203 10/lOOE 

048 

15 PF^I 

48 201 10 / 15 E 
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C49 

10000 pF 

48 207 50/1 OK 

R18 

1 Ma 

A9 999 OO/lM 

C50 

4700 pF 

48 206 50 / 4 K 7 

R19 

1 Ma 

/IM 

C 51 

22 pF 

48 201 10 / 22 E 

R20 

1 Ma 

/ IM 

C 52 

10000 pF 

48 751 10 /l OK 

R21 

56000 2 

/ 56 K 

C53 

22 pF 

zie spoelen 

R22 

220 2 

/220E 

C55 

330 pF 

48 203 10/330E 

R23 

47 2 

/47S 

C 56 

230 pF 

zie spoelen 

R24 

1 Ma 

/IM 

C57 

230 pF 

zie spoelen 

R25 

0,27 M 2 

/270K 

C 58 

82 pF 

48 203 10/82E 

R26 

47000 2 

. /47K 

059 

39 pF 

zie spoelen 

R27 

47000 2 

/47K 

C 60 

82 pF 

48 203 10/82E 

S 28 

0,82 M2 

/820K 

C 61 

6800 pF 

48 206 50 / 6 K 8 

R29 

0,1 M2 

/100K 

C62 

0,1 pF 

48 751 10/100K 

R30 

10000 2 

/lOK 

063 

33000 pF 

48 750 10/33K 

R31) 

0,45 Ma 

48 900 00/BL50K 

C 64 

47000 pF 

48 750 10/47K 

R32) 

50000 2 

+45 OK 

C 65 

10000 pF 

48 750 10/lOK 

R33 

10 Ma 

A9 999 OO/lOM 

066 

330 pF 

48 203 10/330E 

R34 

0,12 MQ 

'/120K 

C 67 

10000 pF 

48 750 10/lOK 

R35 

680 2 

/680E 

068 

4 pF 

AC 5509/4 

R36 


/ 2M2 

C 69 

22000 pF 

48 751 10/22K 

R37 


/2M7 

070 

1500 pF 

48 206 50 / 1 K 5 

R38 

47000 2 

/47K 

C 71 

2200 pF 

48 758 20/2K2 

R39 

0,1 M2 

/100K 

072 

1500 pF 

48 206 50/1K5 

R40 

47 a 

B1 636 16.0 

073 

0,1 pF 

48 757 20/1OOK 

R41 

33C00 2 

A9 999 00 / 3 3K 

074 

56 pF 

48 203 02/5 6E 

R42 

1000 2 

/IK 

075 

220 pF 

48 203 10/220E 

R43 

47 a 

B1 636 16.0 

076 

100 pF 

48 313 22/100 

R44 

150 2 

A9 999 OO/l 5 OE 

077 

0,1 pF 

48 751 10/1OOK 

R45 

820 2 

49 380 13.0 

C 78 

270 pF 

48 203 10 / 270 E 

R46) 

50000 2 

48 900 00/GIf>0K 

079 

10 pF 

48 201 10/10E 

R47) 

0,45 M2 

+45 OK 

080 

12 pF 

48 201 10/12E 

R48 

56000 2 

A9 999 00/5 6 K 

C 81 

68000 pF 

48 750 10/68K 

R49 

2700 2 

/2K7 

082 

1800 pF 

48 751 20/lK8 

R50 

0,22 M2 

/220K 

C 83 

1800 pF 

48 751 20/1K8 

R51 

47000 2 

/ 47K 

084 

10000 pF 

48 207 50/1 OK 

R52 

82000 a 

/8K2 

C 85 

56 pF 

48 203 IO/ 56 E 

R56 

82000 a 

/82K 

086 

270 pF 

48 203 10/270E 

R57 

2,2 M2 

/2M2 

C 87 

270 pF 

48 203 10/270E 

R58 

82000 2 

/82K 

HI a 
R1 

H 2 

R3 

R4 

R5 

R 6 

R7 

R 8 

R9 

RIO 

R11 

R12 

R13 

R14 

R15 

R16 

si 7 

47 a 

600 2 2x 

15000 a 

0,22 M 2 

220 2 

1000 a 

0,1 M 2 

10000 2 

0,1 M 2 

47000 2 

33000 2 

390 2 

39000 2 

1500 2 

1 M 2 

1 Ma 

150 2 

150 a 

B1 636 16.0 

49 379 78.0pan 
A9 999 00 / 15 K 
/220K 
/220E 
/iK 
/l OOK 
/lOK 
/l OOK 
/47K 
/33K 
/390I 
/39K 
/1K5 
/iM 
/ 1M 
/150E 
/1501 
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